Jozefa z Czartoryskich 


Alfredowa 


Polocka 


przeżywszy lat 75, opatrzona śś. Sakramentami, rozstała się z tym światem w Wiedniu 
dnia 27. stycznia 1862. 


Zwłoki zmarłej złożone będą w Łańcucie w grobie familijnym. 


Aniol Pański za Jej duszę! 


